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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Betreft: rectificatie datum publicatie beleidsregels NZa 


Op 21 april 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels in de Staatscourant geplaatst 
met vermelding van een onjuiste vaststellingsdatum. 

Het betreft de volgende beleidsregels, waarvan de datum ondertekening bij deze wordt gecorrigeerd 
op de wijze die is aangegeven in de laatste kolom: 


Beleidsregels 

Geplaatst in Staatscourant 
op 

Onjuiste vaststellingsdatum 

Juiste datum 

CA-BR-1519a 

21 april 2016 

2 april 2016 

5 april 2016 

CA-BR-1607b 

21 april 2016 

2 april 2016 

5 april 2016 

CA-BR-1609a 

21 april 2016 

2 april 2016 

5 april 2016 
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